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我国南方地区臭氧层破坏比较严重http://www.sina.com.cn 1999年2月2日 02:38 CCTV    中国科学院的专家1月31日在北京宣布： 根据臭氧探
测仪在三万米高空得到的实测数据分析，在标准大气状态
下，我国南方上空的臭氧层厚度约只有2.69毫米，而同一
时间，在北京上空测得的臭氧层厚度为3.29毫米。这说明
我国南方上空的臭氧层破坏相对比较严重。 